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नई दिल्ली, सोमबार, जून 1, 1992/ज्येष्ठ 11, 1914 
NEW DELHI,MONDAY, JUNE 1, 1992/JYAISTHA 11, 1914 


इस भाग में निम्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रामा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

भारतीय मानक ब्यूरो 

अधिमूपमा 
नई दिल्ली , 1 जून , 1992 


का . मा . 387 ( अ ) : - - भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 9 में उपनियम ( 1 ) के 
अनुपालन में भारतीय मानक म्य री एतबद्धारा नीचे की दी गई अनुसूची में दिये गये संजय भारलोय मानकों 
के अनुमार गुणता तंत्र प्रमाणन में मानक मुहर को तुरत अधिसूचित करता है : 
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क्र .सं . मानक मुहर का डिजाइन 


उत्पाद / प्रक्रिया 


मामक मुहर की संख्या 
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___ 1 . 


1814001ABO9001 


गुणता तन्त्र 


IS : 14001/ आई एस ओ 9001 


2 . 


814002ABORoom 


गुणता संत्र 


IS : 14002/ आई एस ओ 9002 


1814003ASO9003 


गुणता तंत्र 


IS : 14003/माई एस मो 9003 


[म . क्य एस सी / 2 : 1 : 1 ] 
लैपिट , जम . ए . एस . भुल्लर , महानिदेशक 


MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st Junc, 1992 


S .O . 387 (E ). - In pursuance of sub -rule (1 ) of the rule 9 of the Bureau of 
Indian Standards rules, 1987 the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the 
Standard Mark(s ) for Quality Systems Certification in accordance with the rele 
vant Indian Standards es given in the schedule bçlow with immediate effecti 


[ATT II = 


3( ii)] 


भारत का राजपत : साधारण 
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Sl. Design of the 
No . Standard Mark 


Product/Process 


No, of the Indian 
Standard 


(1) 


(2 ) 


(3) 


(4 ) 


- - - - - 
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1$ 14001A8O 0001 


Quality System 


IS 14001/ ISO 9001 


IS 14002180 2002 


Quality System 


IS 14002/ISO 9002 


3 . 


1814003480 2003 


Quality Systom 


IS 14003 / ISO 9003 


[ No. QSD [2 :1 13] 
LIEUT GEN . A . S . BHULLAR , Director General 
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